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6 October 1958 


ADJUSIMENE (8) TO PROJECT ALLOEMENT (8) ihe 


-fO0C60 
| 
TO : Acesunts Branch, Finence Division 
2410 Alcott Hall 
FROM: DPS/DCI Finance 
1717 Street, N. W., Reom 563 
REFERENCE ADJUSEMENE (8) TO BE MADE DEBIT CREDIT 
§92381, 888-600.1~1004-50-008 (07.9) - 2274 | 1,328.25 
lk April 1958 600 .1-¥-0175-10-000 (07. 9) =e) 4 
G88-600.1-200%50-008 (07,9) new +4 1 9 731.567 
+L-%-O175+10-000 (07.9) yh 1,328.25 
CA. ae 
To adjuet erronous billing by contractor | 
te proper allotments. 
aethe Wy GLASS: ”a 
DEGLASpiFied 
GLASS. CHARLES a Boa 2 
NEXT BVipY 
TH R632 
re ae ne, yy on gEyIEWERI-U 
O & lf. Addressee 
- Contract_Hi- inance thru JAP) 


4]- Contract ST-507 
5]- Contract Section 
25X1A986 |. Finance Voucher File No. 4S 
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